Helena 


Lboinska-Ruszkowska 


artystka śpiewaczka, członek zasłużony Z. A.S. P., odznaczona Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Polski Odrodzonej 


zmarła dnia 3 listopada 1948 roku. 
Pogrzeb odbędzie się w sobotę dnia 6 b. m. o godzinie 11 przed południem z kaplicy na cmentarzu rakowickim. 


O czym zawiadamia 


Związek Artystów Scen Polskich 
Wojewódzki Oddział Kraków. 


Drukarnie Związkowa w Krekowie, ul. Mikełajskę 13 


